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Выдано 22. Студня. 


 ПЕРЕМЫСКОЙ ЕПАРХИИ | 


T AH 


Чы, 

Щобы отъ такъ евятого дЪйствїя якъ есть ев. Літургія, веякїй видъ He- 
годного гандлю и зыску усунути, выдала ев. Конгрегація Собора 'Гридентійското 
слБдуючШ декретъ : 

.Vigilanti studio convellendis eradicandisque abusibus missarum celebra- 
tionem spectantibus iugiter incubuit haec S. C., plureque edidit decreta, quibus 
omne hac in re damnabile lucrum removeri voluit, piasque testantium voluntates 
et obstrictam benefactoribus fidem ad amussim servari religioseque custodiri 
mandavit. 

Quapropter ad cohibendam pravam quorumdam licentiam qui ad epheme- 
rides, libros aliasque merces facilius cum clero commutanda missarum ope uteban- 
tur, nonnula constituit, eaque, Pio PP. IX. fel. гес: approbante, edi et Ordinariis 
nota fieri curavit ut ab omnibus servarentur. Propositis namque inter alia sequen- 
tibus dubiis: i 

„1. an turpe mercimoni.m sapiat, ideoque improbanda et poenis etiam 
„ecclesiasticis, si opus fuerit, coercenda sit ab Episcopis eorum bibliopolarum vel 
,mercatorum agendi ratio, qui adhibitis publicis invitamentis et praemiis, vel alio 
„quocumque modo missarum eleemosynas colligunt, et sacerdotibus, quibus eas ce- 
,lebrandas committunt, non pecuniam, sed libros aliasve merces rependunt: 

„П. an haec agendi ratio ideo cohonestari valeat, vel quia, nulla facta 
,imminutione, tot Missae a memoratis collectoribus celebrandae c ommittuntur, quot 
collectis eleemosynis respondeant, vel quia per eam pauperibus sa*erdotibus elee- 
mosynis missarum carentibus subvenitur: 

III. an hujusmodi eleemosynarum collectiones et erogationes tunc etiam 


Ч. 6561. 


Поновляе ся 3aKa3'b 
книгопродавцямъ 
и вупцямъ збираня 
стшенда літургій- 
ныхъ въ ц®ли, що- 
бы въ M'bero нихъ 
давати книжки або 
иннй товары; за 
переступленье сего 
заказа накладают- 
ся кары церковнӣ, 
приказуе ся щобы 
стіпендіи при кӧнци 
року позоставшихь 
не отправленыхъ 
Службъ Божихъ пе- 
редавати Ордина- 
ріятамъ къ Даль- 
шому зарядженю. 


»improbandae et coercendae. ut supra, sint ab Episcopis, quando lucrum. quod. 
»mercium cum eleemosynis permutatione hauritur, non in proprium colligenti; 
»commodum sed in piarum institutionum et bonorum operum usum vel increme 
»tum impenditur: | i y 

IV. an turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi atque etiar 
»coercendi, ut supra, sint ii, qui acceptas a fidelibus vel locis ' piis eleemosyn 
»missarum tradunt bibliopolis, mercatoribus, aliisque earum collectoribus, sive i 
»cipiant, sive non recipiant quidquam ab iisdem praemii nomine: 

V. an turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi et coercendi, _ 
»ut supra, sint ii qui a dictis bibliopolis, et mercatoribus recipiunt pro missis с‹ 
»lebrandis libros aliasve merces, harum pretio sive imminuto sive integro: 4 

»VI. an liceat Episcopis sine speciali S. Sedis venia ex eleemosynis mis- 
»sarum, quas fideles celebrioribus Sanctuariis tradere solent, aliquid detrahere, ut. 
»eorum decori et ornamento consulatur, quando praesertim еа propriis reditibus | 
» careant :» E 

in peculiari conventu anni 1874 S. C. resolvit: 

»Ad I. Affirmative. 

» Ad П. Negative. 

»Ad III. IV. et V. Affirmative. 

»Ad VI. Negative, nisi de consensu oblatorum.» E 

Sed cum postremis hisce annis constiterit, salutares huiusmodi dispositio- 
nes ignorantia aut malitia saepius neglectas fuisse, et abusus hac in re valde la- 
teque invaluisse, Emmi Patres S. C. Tridentini interpretes ac vindices, rebus om- 
nibus in duplici generali conventu mature perpensis, officii sui esse. duxerunt, quod 
pridem decretum erat in memoriam plenamque observantiam denuo apud anm) 
revocare, et opportuna insuper sanctione munire. 

Praesenti itaque decreto statuunt, ut in posterum si quis ex sacerdotali 
ordine contra enunciata decreta  deliquerit, suspensioni a divinis S. Sedi 
reservatae et ipso facto incurrendae obnoxius sit: clericus autem sacerdotio non- | 
dum initiatus eidem suspensioni quoad susceptos ordines similiter subiaceat, et ind 
habilis praeterea fiat ad superiores ordines recipiendos: laici demum excommuni- - 
catione latae sententiae Episcopis reservata obstrigantur. » 

Praeterea cum experientia docuerit, mala quae deplorantur ex eo p 1 
mum originem viresque ducere, quod in quorundam privatorum manus maior mis- о 
sarum numerus congeritur quam iusta necessitas exigit, ideo iidem Emmi Patres, | 
inhaerentes dispositionibus a Romanis Pontificibus, ac praesertim ab Urbano VIII | 
et Innocentio XIII in const, биж» saepe contingat, alias datis, sub gravi obedientiae | 
praecepto decernunt ac mandant, ut in posterum omnes et singuli ubique locorum 
beneficiati et administratores piarum causarum aut utcumque ad missarum onera | 
implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, in fine cuiuslibet anni missarum one- о 
га, quae reliqua sunt, et quibus nondum satisfecerint, propriis Ordinariis tradant | 
iuxta modum ab iis definiendum. Ordinarii autem acceptas missarum intentiones cum - 
adnexo stipendio primum distribuent inter sacerdotes sibi subiectos qui eis indigere _ 
noverint: alias deinde aut S. Sedi, aut aliis Ordinariis committent, aut etiam, sb 
velint, sacerdotibus aliarum dioeceseon, dummodo sibi noti sint, omnique exceptione - 3 
maiores, et legitima documenta edant inter praefixum congruum tempus quibus de | 
exacta earumdem satisfactione constet. 1 

Denique, revocatis quibuscumque indultis et privilegiis usque nunc conde 


qu 
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quae praesentis decreti dispositionibus utcumque adversentur, S. Congregatio curae 
et officio singulorum Ordinariorum committit, ut praesens decretum omnibus eccle- 
Siasticis suae iurisdictioni subiectis, aliisque quorum ex praescriptis interest, notum 
sollicite faciant, ne quis in posterum -ignorantiam allegare aut ab huius decreti 
_ observantia se excusare quomodolibet possit: et insuper ut sive in sacra Visitatione 
Sive extra sedulo vigilent, ne abusus hac in re iterum inolescant. 

Facta autem de his omnibus relatione SSmm о D. №. Leoni PP. XIII 
per infrascriptum S. Congregationis Praefectum Sanctitas Sua hoc Emmorum Patrum 
decretum ratum habuit confirmavit atque edi mandavit, contrariis quibuscumque 
minime obstantibus. 


Datum Romae die 25. Maii 1893. 


ALOYSIUS Card. Episcopus Sabinensis 
Üraefectus. 


L. SALVATI Secretarius.“ 


Перекладъ. 


Старанностію чуваючою о устороненье и выкорененье надъужить въ од- 
прав Літургій усильно перенята була тая св. Конгрегацін и выдала кӧлька де- 
| кретбвъ, которыми намфрила всякій въ тбмъ Jub зыскъ усторонити приказуючи 
= якъ найсвятЪйше сохраняти побожну оте лБвъ волю и точно заховувати при- 
належну память о благодЪтеляхъ. 

| IIporoe щобы заборонити гдекотрыхъ грфшну свободу, котрі для улекшеня 
_ замфны часописій, книжокъ и другихъ товардвъ для священникдвъ употребляли 
_ службъ Божихъ, установила гдеяки роспорядженя и TİM за потвердженьемъ бл’ 


‘веБхъ сохранялися. Именно же предложила межи инными сєл®дүюай сомнфнія: 
„Г. Чи не есть то бридкій торгъ, и протое недозволеный а такожь, сли 
„того окажеся потреба, церковными карами одъ Епископдвъ усторонитись маючій 
„еноеббъ дБланя тихъ книгопродавцъвъ або купцвъ, котрй за посредствомъ публи- 
„чныхъ запрошень и премій, чи TO иннымъ якимъ нибудь способомъ, богослуже- 
„бий жертвы збираютъ п священникамъ котрымъ ти до отелуженя передають, не 
„грош а книжки или иншй яки товары роздаютъ. ? 
„Ц. Чи можна сей способъ дЪланя по той причин захвалити що, понеже 
„безъ са зменшеня, тблько елүжбъ Божихъ згаданй собератель до одправы 
„подаютъ, сколько тыхже отвћчае собранымъ жертва мъ, або, понеже тымъ епосо- 


Божй. ? 
6 ә * n^ 

„Ш. Чи того рода собиранье m роздаванье стїпендїй (жертвъ) m тогды 
„такожь зганити и запретити, якъ повысше, довжнй Епископы, коли SbICK' b, якій 
„изъ замЪны товардвъ cp стипендіями (жертвами) выплывае, употребляе ся не на 
„власну собирателЪвъ выгоду, HO въ ужитокъ або помноженье побожныхъ 1нститу- 
„Щй и добрыхъ дфлъ. ? 

„ГУ. Чи не схбдне се съ тидкимъ торгомъ и чи протое He належить зга- 


памяти Mia IX. Папы, выдала и Ордннаріямъ до вфдомости үдфлили, щобы OXD. 


„бомъ пддиомагае ся үбогихъ священникбвъ не маючихъ милостинь на службы 


жү: 
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„нити и якъ повысше укарати тыхъ, котрй полученй одъ вЬрныхъ або зъ побожныхь E 
„Фүндацій жертвы на службы boskí передаютъ книгопродавцямъ, күпцямъ або. HH- 
„нымъ тыхже соберателлмъ, безъ ONU чи получають чи не полүчаютъ щони- 
„будь одъ нихъ титуломъ нагороды. ? E 
.V. Чи не схбдне се съ гидкимъ торгомъ и чи протое на належитъ " 
„нити и якъ высше (сказано) үкарати тыхъ, котрй OXb реченыхъ торжникбвъ 
„книгъ и купиовъ принимаютъ за одправу службъ Божихъ киижки будь TO иншй 
„товары, зменшаючи ихъ цБну або незменшаючи.“ 

„УГ. Чи своббдно Епископамъ безъ окремого призволеня св. Престола зь = 
„жертвъ на службы Божй, якй вЪфрнй знаменитшимъ Святынямъ удфляти звыкли, 
„що нибудь одтягати, щобы выложити се на HXP звеличенье и украшенье, 060- 
бенно, коли тїи (евятин®) не мають власныхъ доходовъ. ? | 

Въ окремымъ на ce заеБданю въ р. 1374 св. Конгрегація рБшила: 

„Що до I. Твердячо. 

„Що xo П. Заперечаючо. 

„Що до Ш. ТУ. и V. Твердячо. 

.lllo.xo VI. Заперечаючо, хиба лишь за згодою жертвуючихъ.“ 

Коли однакже въ послфдныхъ сихъ brax передсвЪдчено ся, що спаси- 
тельнй того рода рЪфшеня черезъ несвфдомдеть або злобу чаетЪїше переступанӣ 
бували и злоупотребленя въ семъ дъЪл® дуже далеко р озпространились, Ba- ~ 
сокопрёосвящений Отцы Св. Собранїя Тридентійского толкователЪ и зберегателв = 
по зрБлой розвазъ већхъ обетавинъ, на двохъ загальныхъ засБданяхъ, узнали CBO- 
имъ обовязкомъ, пригадати зновъ тое що попередно рБшене стало, приказали‘ esb 
условне послушеньство сему и затвердити тоежь при сей нагод%. 

НынЪ шнымъ прото декретомъ узаконає ся, щобы въ будуще, колы бы кто 
изъ чина священничого еупротивъ выданыхъ рЪшеній прогръшивъ ся, пбдпадае 
удержаню (суспенсіи) одъ евящен нод®Ъйствїй застереженому Св. Престолу и самимъ 
дБломъ на себе стягненомү; клирикъ же, еще He рукоположеный въ Ереи, пдд- 
падає ровно томужь удержаню що до принятыхъ чиновъ, кромъ того стає ся He- 
спосдбнымъ до полученя высшихъ чинбовъ; въ конци миряне подпадаютъ бдлученю_ 
(екскоммүнікаціи) самымъ дъломъ застереженой Епископамъ. 

Кромъ сего, позаякъ досвћдъ поучивъ, що зло о KOTODÓM'b мова, зъ TOTO 
иайгаче початокъ и силу мае, що въ руки гдеякихъ почастныхъ людей ббльше 
число службъ Божихъ зносять якъ того справедлива потреба вымагае, протоз 
тіижь Высокопреосвященй Отцы, оеновуючися на рфшеняхъ одъ Римекихъ Папдвъ, 
а головно одъ Урбана ҮШ. и Іннокентія ХШ. въ Конституцій »Cum saepe con- 
tingat«, въ иншихъ нагодахъ выданыхъ, подъ строгимъ послушеньства приказомъ | 
рБшаютъ и приказують, щобы въ будуще BCE и кождый поодинокій, повсюду, 
бенефіціяты m завЪдателЪ побожныхъ Фундацій. чи TO якимъ нибудь чиномъ ло 
выконаня богослүжебныхъ тягарбвъ зъобовязанй, будь духовнӣ будь то мирекого | 
сословія зъ кбнцемъ кождого року обліги службъ Божихъ, яки позђсталиея еще 
ge оделузкенй, передавали евоимъ Ординаріямъ ведля способу ox» тыхже опредћ- _ 
литись маючого. Ордиварм же полученй інтенцій службъ Божихъ еъ долученымь = 
стішендіумъ. роздФлять на передъ помфжь евященникдвъ соб ибдчиненыхъ о KO- 
трыхъ знають що тыхже потребуютъ; лишивши ся посл передадуть або Ов. Mpe- 
столови або другимъ Ординаріямъ, чи то, коли схотятъ, (MOryTb передати) CBA- 
щенникамъ иншихъ діецезій, если тін суть имъ знаными и суть зовефмъ певными, що 
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ыдадутъ дөстов%рнӣ .посвБдченя въ чае oxBbrHo отпред®лендмъ, зъ котрыхъ yBb- 
IHTHCb буде можна, що зъобовязаню точно удовотили. 

| Въ кӧнци, одкликуючи всяки въ TÓw дфлЪ доси выданй індульты и при- 
илеБ котрй декрета нинъшного рБшенямъ якимъ нибудь способомъ противлятъ ся, 
в. Конгрегація поручае стараню и обовязкови поодинокихъ Ординаріввъ, щобы 
1 нинбшндмъ декрет веБхъ духовныхъ ихъ вЪдомству пддчиненыхъ, и веђхъ прочихъ 
› котрыхъ зъ обовязку се односитъ ся, старанно завфдомили, щобы кто изъ нихъ 
ъ будучности несв®домбсть удавати, чи TO якимъ нибудь другимъ способомъ 
одъ послушеньства сему декретови не мӧгъ вымавляти ся, а надъ се, щобы такъ 
Іри каноничной Визитаци якъ и поза тою етаранно наблюдали, щобы надъужитя 
въ семъ Jub зновъ He появлялися. 

Е ПоелЪ здфланого o scbw» тбмъ справозданя Святфйшому Господину Ha- 
Шому Льву Пап ХШ. черезъ подписаного Настоятеля Св. Собрания, Его Святбеть 
сей декреть Высокопреосвященныхъ Отцфвъ одобривъ, затвердивь и выдати прика- 
завъ, безъ взгляду на всяки супротивнй (р$шеня.) 


Дано въ РимЪ дня 25 Мая 1893. 


АЛОЙСШ Кард. Emms Сабиньекій 


Настоятель. 


Л. САЛЬВАТІ секретаръ. 


y Позаякъ сей декреть по приказу Святого Отця и mo `зав®домленю св. 
 Конгрегащи ко розширеню Bpr 35 18, Серпня е. p. обовязуе такожь весь Клирь 
и веБхъ Вфрныхь обрядбвъ восточныхъ, протое Еписк. Ординаріятъ, обвЪщаючи 
E приказуе ero ве®мъ Дүховнымъ и Мирянамъ Дїецезїи Перемыскои точно и 
_вовфстно предержуватись. 

E Въ кбнци годитъ es навести еще два давнфйшй рЪшеня ев. Конгрегаціи 
ч Собора въ тбмъ предмет®Ъ, одно разомъ съ повыешими рЪшенями выдане, а друге 
d днемъ 24. ЦвЪтня 1815: 

1. An illicite agant ii, qui pro Missis celebratis recipiunt stipendii loco 
libros vel alias merces, seclusa quavis negotiationis vel turpis lucri specie? — 
Negative. d UE 

b 2. An et quomodo improbandi sint moderatores vel administratores dia- 
viorum religiosorum, qui sacerditibus Missas celebrandas committunt, retento ea 
earum еПетоѕупіѕ pretio diariis ipsis respondente? — Negative dummodo nihil 
detrahatur fundatorum vel oblatorum voluntati circa stipendii quantitatem, locum 
ac tempus celebrationis Missarum, exclusa quacunque studiosa collectione Missarum, 
et docto cui de jure, de sequuta Missarum celebratione, facto verbo cum SSmo. 
Веч. школьнй комисарЪ Ординаріятеки маютъ предлежаче оголошенье так- 


же всфмъ О. Катихитамъ удЪлити. 
Отъ Еп. Ординаріята. 


Перемышль, дня 10 Студня 1893. 


- Ч. 8113. 


кї, 


Жонкуреъ Hà KATH- 
хита при ц. к. 
жень. Семинари 

учитель. въ 
Львов. 


% 


Ч. 8220. 


„Дэдатокъ дорели- 
_ Ti&HOTO Фонда, 


ужа V. десятилтіе. 


Высока ц. к. Рада шкдльна краева розпорядженьемь зъ 21. Листопада 
1893 Ч. 24.681 оголошуе конкуреь въ цфли обсадженя посады учителя реш m 
при ц. к. учитель жень. Семинари въ Львов%.. Зъ тою посадою привязана ес | 
мысли $. 36 закона краевого зъ дня 2. Mas 1883 (Днев. зак. дер. Ч. 58) рочна 1 
1000 зл. еъ додаткомъ активальнымъ IX. клясы ранги службовои и правомъ поби- - 
раня додаткдвъ пятилтныхь въ мысль закона держ 3b дня 15. Цвфтня 1813 
(Днев. зак.держ. Ч. 25.) E 

Евентуально оготошур ся конкүреъ на посадү катихита въ инномъ pô- 
внорядномъ заведеню, якабы при обсадженю посады въ жень. Семинари yur ель 
могла опорожнитися. E 

УбъЪгаючй ся o тую посадү, довжнй внести свои поданя 3a0CMOTpeHit въ 
потребнй !евЬдоцтва посредствомъ своеи власти до Президіи ц. к. Рады шкодль. rpa- 
евой айо ае до 25 Студня 1893. 


E B 
Отъ Em Вонсисторги. ' х 


Перемышль, дня 13. Студня 1893. —— b 


чое, 


ү | ki 
Высоке ц. к. НамЪстництво доставило подъ днемъ 8. Студня 1893 Ч. 
95.408 въ справъ додатку до религійного Фонда на mare и. слфдуюче 
рЬшенье высокого ц. к. Министерства Богочестія m ПросвЪщенія: E 
› К. К. Ministerium für Cultu: E. Unterricht. Zl. 21.345. Ich finde mic i 
bestimmt, im Einvernehmen mit dem k. К. Finanz-Ministerium anzuordnen, dass. 
bei jenen Pfründen deren Inhaber auch onde Rüksichtsnahme. auf eine Ausgabspost | 
für den Religionsfondsbeitrag einen Anspruch auf eine Congruaergánzung im Sinne - 
des Gesetzes vom 19. April 1885 R. G. Bl. Nr. 47 nach ihrer zuletzt adjustierten 
Fassionen haben würden, von der Bemessung des Religionsbeitrages für das lau- 
fende Dezennium insolange, als nicht solche Veränderungen in dem Vermögen oder 
in dem Einkommen der fräglichen Pfründen eintreten, welche einen Молу Ueber- 
schuss zu Folge haben Umgang genommen werle. In allen übrigen Fällen ist дег. 
Beitrag zu bemessen und kann nur dort, wo derselbe höher als der Congrua: Ueber- | 
DON erscheint, auf die Höhe des letzteren reduzirt werden. 
Hiebei beehre ich mich ausdrücklich aufmerksam zu machen, dass in sol 
chen Fällen, wo die Congruaergánzung bisher der als Religionsfondsbseitraz: be- | 
zahlte Betrag inbegriffen war, in Hinkunfít selbstverstündlich nur eine um diesen 
Beitrag verminderte Congruaergänzung anzuweisen sein wird. S 
Sollte jedóch in einzelnen Fällen der Beitrag schon bemessen beziehungs- - 
weise schon eingezalt sein, so ist es nicht nothwendig, hieran nachträglich für die 
Vergangenheit etwas zu ündern. a 


Wien, am 14. November 1893.« 

Що Beew. епархіальному Священьству до вЪдомости подаеся, 
Or» Еп. Консистор!и. 

Перемышль, дня 19. Стүдня 1893. 
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Ors Ен. Консисторти. 
Перемышль. дня 13. Студня 1893. 


Хроника. 
Именованя. 


1148. О. Лысякъ Володимиръ, зав%д. дек. Судововишеньского — дЪйствительнымъ 
деканомъ и полүчивъ ознаки крылошаньскй. 


7861. О. Дуркоть Юліанъ, парохъ въ Мшанной — тїт. Совътникомъ Еп. Консист. 


1862. О. Чеховичь Орестъ, завфдатель деканата Белского, дЪйствительнымъ Je- 
каномъ. 

1839 О. Крвавичь Зенонъ — зав. дек. Перемыского — дБйствительнымъ деканомъ. 

1968 О. Шумило Михаилъ сам. сотруд. въ Шляхтовой, орд. отпоручникомъ до 
ц. к. Рады шкдӧльнои окруж. въ Новомъ "орз. 


‚ Въ пропозицію принятӣ: 


7809. На Кобло Старе, дек. Самборского: 1. Туряньсый Михаилъ. 2. Левицкїй 
Володимиръ. 3. Киричиньскій Стефанъ. 4. Сабарай Тосихъ. 5. Губицкій 
Лосифъ. 6. Нестеровичь Николай. Te Хотынецкій Константинъ. 

1810. На Мильковъ деканата Олешицкого: Михайлдвъ Дан!илъ. 

1808. На Добрусинъ деканата Ќолкӧвского : 1. Омеляньскій Евгенй. 2, Туста- 
новекій Аөаназій, 3. Калимонъ Михаилъ. 4. Насальекїй Володимиръ. 5. 
Поляньекій Алекс. 6. Долошицкій ІосиФъ. 7. Жарсый Михаилъ. 8. Маликъ 
Игнатій, 9. Колтунюкъ Николай. 10. Кипріянъ Іоаннъ. 11. Охничь Васи- 
лій. 12, Осм%ловекій Николай. 13. Пелехъ Евстахій. 14. Савчакъ Тоаннъ. 
15. Козакъ 'Геодоръ. 16. Очабрукъ Алексей. 17. Раставецкій Щастный. 

1812. На Шумячь деканата Высочаньского : Михайловъ Даніилъ. 

1813. Ha Гуменецъ деканата Старосольского: 1. .Липиньсюй ІосиФъ. 2. С®нке- 
вичь Анатоль. 3. Весоловскій Антоній. 4. Маковей Имя. 5. Киричиньскій 
СтеФанъ. 6. Савчакъ Іоаннъ. 7. Шемердякъ Іоаннъ. 8. Хотынецкій Kon- 
стантинъ. 9. Губицкій Тосифъ. 

7814. Ha Marb деканата Отаросольекого: 1. Липиньекій ІосиФъ. 2. СБнкевичь 
Анатоль. 8. Туряньсый Михаилъ. 4. Киричиньскій СтеФанъ. 5. Сабарай 


ІосиФъ. 6. Губицкій Іосиаъ. 7. Раставецкій Маркиллъ. 8. Хотынецкій 
Конетантинъ. 
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Завфдательства получили: 


Ч. 7696. О. Козловекй Кипрянъ, Чина C. B. B. — въ Жолкви. 
„ (830. „ Бованко Аөаназій въ Замочку, деканата Жолковекого. 
» (559. . , Дуркотъ Теодозй въ Лабовой, деканата Мунтиньекого. 


Сотрудництва получили: 
Ч. 7756. О. Федевъ Константинъ въ Вощанцяхъ, деканата Комарняньского. 
» 1814. „ Людкевичь Михаилъ въ Люблинци, деканата Любачбвекого. 
„ 8126, „ Гудзьо Діонизій въ Canons. 


Презенты получили: 


Ч. 7190. О. Вислоцкій Игнатій на Лелюхбвъ, деканата Мушиньского. 
„ (894. , Воляньскій Jess на Поворозникъ, деканата Мушиньекого. 
» 8108. , Прухницый Андрей на Ляшки завязанй, деканата Комарняньского. 
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Каноничну инетитуцію получили: о 


Ч. 8167. О. Хльей Алексей на Бенюву, деканата Высочаньекого. 

„ 9242. „ Полошиновичь Володимиръ на Камяну, дек. Мушиньекого. 
А 3 
До каноничнои E Аш завозванй. 


790. О. Вислоцкій Игнатїй на Лелюхбвъ. 
194. „ Воляньскій Левъ на Поворозникъ. 
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EV * 
Увӧльненье отъ иепыта конкуреового получили: 


Ч. 7479, О. Копыстяньскїй Сильвестеръ, парохъ въ Cynmmb вел. Копыстяньекїй 


Климентій, парохъ въ Pererosb, Скобельекїй 'Геоиль, парохъ въ Жуков%.. 
Подолиньекїй Филемонъ, парохъ въ Лазахъ. 


х = $ 
Ч. $065. Ротко Александеръ укбнченый богоеловъ отпущенъ ставъ изъ звязы кан 
тут. Епархіи на AEmapxirm. 


Отъ Еп. Ординаріята. 
Перемышль, дня 20. Студня 1893. 
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Тупомъ C. Ф. Піонткевича въ Перемышли. 


